CBF  -  CONFEDERAÇÃO  BRASILEIRA  DE  FUTEBOL  Jo9°:  6 

SÚMULA  ON-LINE 


Campeonato:  Campeonato  Brasileiro  -  Série  B/2020  Rodada:  1 

Jogo:  Operário  /  PR  X  Figueirense  /  SC 

Data:  08/08/2020  Horário:  16:00  Estádio:  Germano  Kruger  /  Ponta  Grossa 


Arbitragem 

Arbitro: 

Adriano  Barros  Carneiro  (AB  /  CE) 

ASSINATURA  DIGITAL  VALIDA 

Arbitro  Assistente  1 : 

Anderson  Moreira  de  Farias  (AB  /  CE) 

ASSINATURA  DIGITAL  VALIDA 

Arbitro  Assistente  2: 

Jailson  Albano  da  Silva  (AB  /  CE) 

ASSINATURA  DIGITAL  VALIDA 

Quarto  Arbitro: 

Robson  Babinski  (BAS  /  PR) 

ASSINATURA  DIGITAL  VALIDA 

Analista  de  Campo: 

Faustino  Vicente  Lopes  (CBF  /  PR) 

ASSINATURA  DIGITAL  VALIDA 

Cronologia 

1s  Tempo 

22  Tempo 

Entrada  do  mandante: 

15:49 

Atraso:  Não  Houve 

Entrada  do  mandante: 

17:00 

Atraso:  Não  Houve 

Entrada  do  visitante: 

15:50 

Atraso:  Não  Houve 

Entrada  do  visitante: 

16:59 

Atraso:  Não  Houve 

Início  1g  Tempo: 

16:00 

Atraso:  Não  Houve 

Início  do  2-  Tempo: 

17:02 

Atraso:  Não  Houve 

Término  do  1g  Tempo: 

16:47 

Acréscimo:  02  min 

Término  do  2-  Tempo: 

17:52 

Acréscimo:  05  min 

Resultado  do  1Q  Tempo:  1X0 

Resultado  Final: 

3X1 

Relação  de  Jogadores 


Operário  /  PR 

N2 

Apelido 

Nome  Completo 

T/R 

P/A 

CBF 

1 

Rodrigo 

Rodrigo  Viana  da  Con  ... 

T(g) 

P 

298952 

2 

Savio 

Savio  Alves  Marchiote 

T 

P 

359819 

3 

Rafael  Bonfim 

Rafael  de  Jesus  Bonfim 

T 

P 

312847 

4 

Juan 

Juan  Sebastian  Camps  So: 

T 

P 

172531 

5 

Pedro  Ken 

Pedro  Ken  Morimoto  M  ... 

T 

P 

170095 

6 

Julinho 

Julio  Cesar  Godinho  ... 

T 

P 

177469 

7 

Douglas 

Douglas  Coutinho  Gom  ... 

T 

P 

303545 

8 

Tomas  Bastos 

Tomas  Almino  Bastos  ... 

T 

P 

309584 

9 

Jefinho 

Jefesson  Vieira  Eufrazio 

T 

P 

459450 

10 

Marcelo 

Marcelo  Oliveira  Pinto 

T 

P 

341345 

11 

Antonio 

Antonio  Thomaz  Santo  ... 

T 

P 

170011 

12 

Thiago  Braga 

Thiago  Braga  de  Souza 

R(g) 

P 

153971 

13 

Zemarcio 

Zemarcio  Silva  Oliveira 

R 

P 

506092 

14 

Fabio 

Fabio  da  Silva  Calonego 

R 

P 

418480 

15 

Jardel 

Jardel  Lauermann 

R 

P 

167975 

16 

Mazinho 

Jose  Osmar  Ventura  da  Pa 

R 

P 

326805 

17 

Jorge  Joa 

Jorge  Andrés  Roa  Jimenez 

R 

P 

622068 

18 

HECTOR 

Hector  Ariel  Bustama  ... 

R 

P 

646505 

19 

Lucas 

Lucas  Rulian  Lamoglia 

R 

P 

296314 

20 

Shumaker 

Thiago  Maier  Santos 

R 

P 

170369 

21 

Cristhian  ... 

Cristhian  Javier  Agu  ... 

R 

P 

692767 

Figueirense  /  SC 


N“ 

Apelido 

Nome  Completo 

T/R 

P/A 

CBF 

12 

Sidão 

Sidney  Aparecido  Ram  ... 

T(g) 

P 

154179 

4 

Alemão 

Rafael  Berger 

T 

P 

186128 

5 

Marcos 

Marcos  Arouca  da  Silva 

T 

P 

161941 

9 

Pedro  Lucas 

Pedro  Lucas  Schwaizer 

T 

P 

365355 

10 

Marquinho 

Marco  Antonio  de  Mat ... 

T 

P 

159716 

14 

Lucas 

Lucas  Rios  Marques 

T 

P 

178827 

16 

Diego 

Diego  Gonçalves 

T 

P 

376405 

18 

Rony 

Rony  Fernandes  da  Silva 

T 

P 

374001 

27 

Everton 

Everton  Galdino  Moreira 

T 

P 

415027 

30 

Mateus  Bru  ... 

Mateus  Brunetti  Valor 

T 

P 

432217 

31 

Pereira 

Matheus  Sousa  Pereira 

T 

P 

378019 

22 

Rodolfo  Pe  ... 

Rodolfo  Pereira  de  Castro 

R(g) 

P 

345951 

3 

Victor  Oli ... 

Victor  Oliveira 

R 

P 

326861 

11 

Vitor 

Vitor  Correia  da  Silva 

R 

P 

431945 

13 

Keké 

Paulo  de  Souza  Junior 

R 

P 

412193 

17 

Guilherme 

Guilherme  Pinto  Teixeira 

R 

P 

416189 

19 

Everton  Sa  ... 

Everton  Leandro  dos  ... 

R 

P 

165064 

21 

Lucas 

Lucas  Henrique  Soare  ... 

R 

P 

534255 

32 

Lucas  Carv  ... 

Lucas  Carvalho  da  Silva 

R 

P 

411414 

T  =  Titular  |  R  =  Reserva  |  P  =  Profissional  |  A  =  Amador  |  (g)  =  Goleiro 
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Comissão  Técnica 


Operário  /  PR 

Figueirense  /  SC 

Técnico: 

Gerson  Luiz  Gusmão 

Técnico: 

Mareio  Luis  Lyra  Coelho 

Auxiliar  Técnico: 

Eduardo  Risden 

Auxiliar  Técnico: 

Raul  Maia  Cabral 

Médico: 

Jose  Augusto  Bach  Neto 

Médico: 

Rodrigo  Otávio  Da  Costa  Baldasso 

Treinador  De  Goleiros: 

Osmar  Da  Silva  Pereira 

Treinador  De  Goleiros: 

Eduardo  Choynowski  Melgarejo 

Preparador  Físico: 

Carlos  Eduardo  Maus 

Preparador  Fisico: 

Norberto  De  Carvalho  Cabral  Filho 

Massagista: 

Jeferson  Lourenco  Da  Silva 

Massagista: 

Luiz  Filipe  Raimundo 

Gols 

Tempo 

1T/2T 

Ne 

Tipo 

Nome  do  Jogador 

Equipe 

37:00 

1T 

7 

NR 

Douglas  Coutinho  Gomes  de  Souza 

Operário/PR 

02:00 

2T 

31 

CT 

Matheus  Sousa  Pereira 

Figueirense/SC 

09:00 

2T 

10 

NR 

Marcelo  Oliveira  Pinto 

Operário/PR 

33:00 

2T 

16 

NR 

Diego  Gonçalves 

Figueirense/SC 

NR  =  Normal  |  PN  =  Pênalti  |  CT  =  Contra  |  FT  =  Falta 


Cartões  Amarelos 

Tempo 

1T/2T 

Na 

Nome  do  Jogador 

Equipe 

+03:00 

2T 

1 

Rodrigo  Viana  da  Conceição 

Operário/PR 

Motivo:  A3.  Retardar  o  reinicio  do  jogo  -  Por  retardar  o  reinicio  de  jogo. 

+02:00  2T  14  Lucas  Rios  Marques  Figueirense/SC 

Motivo:  A3.  Retardar  o  reinicio  do  jogo  -  Por  retardar  o  reinicio  de  jogo. 


Cartões  Vermelhos 

NÃO  HOUVE  EXPULSÕES 
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Ocorrências  /  Observações 


Fui  informado  pelo  tesoureiro  da  federação  paranaense  de  futebol,  marcos  andré  ferreira  do  nascimento  que  o  pagamento  das  despesas  de 
arbitragem(taxa,  diária  e  transporte)  será  efetuado  via  transferência  bancária  na  conta  informada  por  cada  árbitro. 


Motivo  de  atraso  no  início  e/ou  reinicio,  e  de  acréscimos: 

Atrasos  não  houve,  acréscimos  devido  a  atendimento  de  atletas  e  substituições. 


Observações  Eventuais 


Nada  houve  de  anormal. 


Relatório  do  Assistente 


Nada  houve  de  anormal 


Substituições 

Tempo 

1T/2T 

Equipe 

Entrou 

Saiu 

13:00 

1T 

Operário/PR 

1 6  -  Jose  Osmar  Ventura  da  Paz 

5  -  Pedro  Ken  Morimoto  Moreira 

12:00 

2T 

Figueirense/SC 

1 7  -  Guilherme  Pinto  Teixeira 

10  -  Marco  Antonio  de  Mattos  Filho 

12:00 

2T 

Figueirense/SC 

19  -  Everton  Leandro  dos  Santos  P... 

5  -  Marcos  Arouca  da  Silva 

12:00 

2T 

Figueirense/SC 

1 3  -  Paulo  de  Souza  Junior 

9  -  Pedro  Lucas  Schwaizer 

23:00 

2T 

Figueirense/SC 

21  -  Lucas  Plenrique  Soares  Alves  ... 

27  -  Everton  Galdino  Moreira 

24:00 

2T 

Operário/PR 

15  -  Jardel  Lauermann 

8  -  Tomas  Almino  Bastos  da  Silva 

24:00 

2T 

Operário/PR 

20  -  Thiago  Maier  Santos 

9  -  Jefesson  Vieira  Eufrazio 

33:00 

2T 

Figueirense/SC 

3  -  Victor  Oliveira 

30  -  Mateus  Brunetti  Valor 

36:00 

2T 

Operário/PR 

19  -  Lucas  Rulian  Lamoglia 

10  -  Marcelo  Oliveira  Pinto 

36:00 

2T 

Operário/PR 

1 8  -  Plector  Ariel  Bustamante  Lopez 

7  -  Douglas  Coutinho  Gomes  de  So... 
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